Mgr inż. BOGUSŁAW 


BIENIEK 


KIEROWNIK GRUPY ROBÓT W SKAWINIE — KRAKOWSKIEGO PRZEDS. BUDOWLA- 
NEGO „ZACHÓD” W KRAKOWIE. 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I.TATUS 


przeżywszy lat 33, zginął Śmiercią tragiczną w czasie pełnienia obowiązków służbowych 
dnia 8 czerwca 1970 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w piątek dnia 12-go bm. o godz. 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 
ŻONA, CÓRECZKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 3978/70 — D-2 (6136) — 38 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


